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Ontwerp omgevingsvergunning voor het plaatsen van een biomassa centrale 
als bitumenverwarming op de locatie De Langeloop 8,1742 BP in Schagen 

Kenmerk: 0-16-0053 


Indienen zienswijzen 

De aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 juli 2016 tot 
7 september 2016 ter inzage. Genoemde stukken kunt u inzien bij het KCC in het gemeentekantoor aan 
de Laan 19, 1741EA, in Schagen. 

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan burgemeester en wethouders. Postbus 8, 1740 AA 
Schagen. Geeft u de voorkeur aan een mondelinge zienswijze, dan kunt u een afspraak maken met de 
betreffende afdeling. 
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